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Mm.
NEWNES   ENGINEER'S   REFERENCE   BOOK DECIM\L EQUIVALENTS OF WIRE \xn DRILL GAUGE
Frac.        Gse.
D.Eq.
Mm.
Frac.
Gge.
>. Eq.
	80	0-0135	1	52            0-06^5
	79	0-0145	1-65	0-0650
1/64     i		0-0156	1-7	0-0669
0-4      '      "           i		0-0157		51            0-0670
	78	0-0160	1-75	0-0689
0-45		0-0177		50            0-0700
	7 1	0-0180	1-8	0-0709
0-5		0-0197	1-85	0-0728
	76	0-0200		49            0-0730
	75	0-0210	1-9	0-0748
0-55    1		0-0216		48            0-0760
	74	0-0225	1-95	0-0768
0-6		0-0236	!                     5/64	0-0781
	73	0-0240	i	47            0-0785
	72	0-0250	!     2-00	0-0787
0-65     i		0-0256	1     2-05	0-0807
	71	0-0260		46            0-0810
0-7		0-0275		45            0-0820
	70	0-0280	2-1	0-0827
	69	0-0292	2-15	0-0846
0-75		0-0295		44            0-0860
	68	0-0310	2-2	0-0866
1/32		0-0312	2-25	0-0886
0-8		0-0315		43           0-0890
	67	0-0320	2-3	0-0905
	66	0-0330	2-35	0-0925
0-85		0-0335		42            0-0935
	65	0-0350	3/32	0-0937
0-9		0-0354	2-4	0-0945
	64	0-0360		41            0-0960
	63	0-0370	2-45	0-0965
0-95		0-0374		40            0-0980
	62	0-0380	2-5	0-0984
i	61	0-0390		39      1     0-0995
1-00		0-0394	2-55	0-1004
	60	0-0400		38            0-1015
	59	0-0410	2-6	0-1024
1-05		0-0413	37            0-1040	
j	58	0-0420	2-65	0-1043
	57	0-0430	2-7	0-1063
MO		0-0433		36           0-1065
1-15		0-0453	2-75	0-1083
	56	0-0465	7/64	0-1094
3/64		0-0469	35           0-1100	
1-2		0-0472	2-8	0-1102
1-25		0-0492	34     '     0-1110	
1-3		0-0512	2-85	0-1122
	55	0-0520	33            0-1130	
1-35		0-0531	2-9	0-1142
	54	0-0550	32            0-1160	
1-4		0-0551	2-95	0-1161
1-45		0-0571	3-00	0-1181
1-5		0-0591	31            0-1200	
	53	0-0595	3-05	0-1201
1-55		0-0610	3-1	0-1220
1/16		0-0625	3-15	0-1240
1-6      i		0-0630	1/8	0-1250
